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Lublin, dnia 12 października 2021 r. 
PREZES 


URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI 
OLB.4210.30.2021.MSz2 


Informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 
z dnia 12 października 2021 r. 


Decyzją z dnia 12 października 2021 r., nr OLB.4210.30.2021.MSz2, na podstawie art. 105 
art. 105 $ 1 i $ 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy 
z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716 z późn. zm.), 
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki umorzył postępowanie administracyjne, wszczęte 
na wniosek Biłgorajskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z graniczoną 
odpowiedzialnością z siedzibą w Biłgoraju z dnia 21 września 2021 r. w sprawie 
zatwierdzenia zmiany taryfy dla ciepła, zatwierdzonej decyzją z dnia 21 czerwca 2021 r., 
nr OLB.4210.4.2021.MSz2. 


Stosownie do art. 105 $ 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, gdy postępowanie 
z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej 
wydaje decyzję o umorzeniu postępowania. W wyroku z dnia 26 września 2001 r. (sygn. 
Akt S.A. 381/01) Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że „Decyzję o umorzeniu 
postępowania organ administracji państwowej wydaje zgodnie z art. 105 $ 1 kpa wówczas, 
gdy strona rezygnuje z ubiegania się o rozstrzygnięcie określonej treści, gdy przyznanie 
określonego uprawnienia stało się zbędne lub gdy organ administracyjny stwierdzi 
oczywisty brak podstaw prawnych i faktycznych do merytorycznego rozpatrzenia sprawy”. 


W związku z tym, że Przedsiębiorstwo, będące jedyną stroną postępowania 
administracyjnego, odstąpiło od żądania zawartego we wniosku o wszczęcie tego 
postępowania - umorzenie postępowania należało uznać za zasadne. 


Z upoważnienia Prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki 


Agnieszka Szypulska 
Dyrektor 
Wschodniego Oddziału Terenowego 
Urzędu Regulacji Energetyki 
z siedzibą w Lublinie 


